FELIKS PRAWDZIG LEWANDOWSKI 


pensyonowany radca c. k. Sądu krajowego wyższego, 


przeżywszy lat 74., umarł dnia 9. Grudnia 1871. 
III 
W smutku pogrążona wdowa razem z dzieómi zaprasza przyjaciół i znajomych na pogrzeb dnia 12. gru- 


dnia r. b. o godzinie 9. przed południem odbyć się mający. 


Tarnów dnia 10. Grudnia 1871. 


Drukiem A Rusinowskiego w Tarnowie 1871. Nakład żony. 


